Dr. Stefan Karp Rottermund 


dr. medycyny honoris causa Uniw. Jagiell., b. poseł na I. Sejm Ustawodawczy, b. wiceprezydent 
m. stoł. Warszawy, założyciel i prezes Ligi opieki nad młodzieżą szkolną m. Warszawy, odznaczony 
orderem Polonia Restituta, Sejmu Ustaw. Rzplt., Rady Obrony Stolicy, Wielkim Orderem Rumuńskim 


przeżywszy lat 67, po krótkich cierpieniach, zasnął w Panu 18 czerwca 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w czwartek dnia 21 b. m. o godzinie 3*/, po południu. 


O tych żałobnych uroczystościach zawiadamiają pozostali w ciężkim smutku: 


żona, siostra, wychowanka, szwagier, nieobecny siostrzeniec i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


edprawione zostanie w sóbotę 23 b. m. o godzinie 8 rano w kościele św. Szczepana przy ul. Sienkiewiczą, 


zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13. 
KRAKOW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — FBL. 103-31 


